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人への盾害、財産の損害を防止ずるため、必ずお守りいただくことを説明していまず。 
■誤った使い方をしたときに生じるを害や損害の程度を区分して、説明していまず。 

Al & Rft 「死 t : や重傷を負ラおそ ろち 「軽傷を負ラことや、財産 

/:\/。 I 巧れがホき炯容」です。/:\/王后％の}胃胃が姓するおそれ 

A をなと t 「死こや重傷を負ラおそ がおる内哲」でず。 

胃 cn れがある内容」です。 

■お守りいただく巧客を;欠の図記号で説明していまず。(次は図記号の例でず） 


してはいけない内容です。 


実行しなければな 5 ない内容です。 


電源 に関して 


•巧のようなときは使巧しない。 

* コードや器具巧プラグが傷んでいたり、 

熱くなったりずる。 

半コンセントへの差し込みがゆるい。 

•コードを傷つけたり、加工したり、無理 
に巧げたり、引っ張ったり、ねじったり 
しない。また、重いものをのせたり、は 
さみこんだりしない。 

火災や感電•ショート-やけどの原因に ^AC アダプターは水につけたり、水巧い 

したりしない。 

感電やショートの原因になります。 

水めれ禁止 

•AC アダプターは風呂、シャワー室で ♦掃除の際は、必ずアダプターをコンセン 

絶対に使用しない。 卜か! 5 抜く。 

感電や発火の原因になります。 损かないと、感電やけびの原因になりまず。 

mmm. 


•専用の AC アダプター政外は使用しない。♦必ず交流 1 日日〜 24 日 V で使用する。 
また、専用の AC アダプターで他の商品 守 5ないと火災や感電-やけどの原因に 

を充電しない。 なります。 






♦めれた手でアダプターをコンセントか 5 
抜さ差ししない。 y y 

感電や シヨー トの 《夕 ■ 

原因になります。 


めれ手禁止 




ま全上のごま意 (がずお守り < ださい) 



ご使用の前に 
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A 注意 


参器具用プラグにピンやゴ S を付着させない。 


感電やショート-発义の原因になります。 


♦充電時拉外は、アダプターをコンセント 
か! 5 抜く。 

守日ないと、絶縁莫化による感電や漏電 
火災の原因にな0ます。 



•アダプターをおくとをは、コードを持た 
ずに必ずアダプターを持って 抜く。 

(金属部に軸れないよラにする） 

守らないと感電する原因にな0ます。 


コンセント 
か 5 巧く 



ご使用に関して 


巧の方は、身体の 
^トラブルををじる 
、原因にな0ます 



♦次のよラな方は使用しない。 

(ご使巧前に医師に相談してください） 

* アトピー性皮膚炎、脂漏性皮膚炎、 
湿疹など頭皮に皮膚疾患がある方 
* アレルギー体質で特に抓が敏感な方 
* シリコン製品などで皮膚にトラブルや 
障害をおこしたことがある方 
* 急性疾患のち、悪性腫瘍のあるち 
* 感染症疾患の方 

* 意思表示のでをない方*麻揮および知 
覚障害の方 

* 巧震などにより頭皮にトラブルをおこ 
したことがある方 

索出血性疾患.血友病疾患などの血液異甫の方 
去局血圧の方 

去目の病気•治療歴のある方 
*5 王娠中の方（ホルモンバランスが不安 
定で肌トラブルの原因） 

* 薬 （抗凝固剤等、血液が固まりにくく 
なる成分を含んだ 薬) を服用中の方 
事故や肌-身体のトラブルを生じる原因 
になります。 


•下記のよラな場合や部位には使用しない。 
* 整形手術をした部位 
* 皮膚炎•過度の曰焼けなど、頭皮に異 
常がある場合およびその部位 
* 頭皮に傷-湿疹-腫れちの-化藤性疾 
患のある場合およびその部位 
* 飲酒後や疲労の激しい場合 
* 生理中の方（ホルモンバランスが不安 
定で目/!トラプルの原因） 

事故や 肌- 身体のトラブルを生じる原因 
になります。 


•使用ち自身の頭皮扮外には使用しない。 
•乳幼児には使用しない。使用させない。 
•使巧時には強く押しあてたり、早く動か 
したりしない。 

•作動中のブラシ部周囲の溝に指を入れない。 
事故や 肌- 身体のトラブルを生じる原因 
になります。 


已 





•シャンプー時またはヘアトニック(化粧品)塗巧時に頭皮ケア目的に使用ずる 。 A 
•ヘアトニック(化粧品)塗巧時は、剤の使用方法に従って使巧する。 U 

♦頭皮に異常があ 5 われた場合はずぐに使巧を中止し、専門の医師に相談する。 
•痛みを感じた場合や体調不良を感じた場合はずぐに使用を中止する。 

•異常-故障時には直ちに使巧を中止する。 

•使用時間や使巧頻度は P 10 の指示を守る。 

•初めてお使いの場合は、 [LOW] モードで頭皮への影響を確認しながら使巧ずる。 
守らないと事故やトラブルの原因になります 


A 注意 


>本体や AC アダプターを 
落とした0ぶつけた0しない。 

けびや故障の原因になりまず。 


•ブラシアタッチメントが清潔で 
安全か確認して使用する。 

事故‘感染症の原因にな0ます。 

保管-修理 に関して「 


♦巧のような方は使用しない。 

* 植毛をされている方 l \) 

* 部分かつ！ 5 (テープ張りつけ、 

エクステンシヨンを含む編み込みな 
ど）を使用されている方 
♦巧のよラな場合は使巧しない。 

* 整震料がついた鬟にヘアトニック 
(化粧品）を塗布した場合 
事故やトラブルの原因にな0ます。 


>改造-修理はしない。 

火災•感電-けびの原因になります。 
修理（電池交換など）はお買い上げ 
の販売店または、パナソニック修理 
ご相談窓口にご相談 < ださい。 


•乳幼巧の手の届<場所 
に保管しない。 

また、使巧させない。 
事故やトラブルの 
原因にな0ます。 



廃棄(指ミ迦池)に関して Pa ち萨 I f 义への投入、加熱は 

•本機専巧の巧電式電池でず。この機器喊外に使巧しない。 二 -^ 

取り出した充電式電池は充電しないでください。 (\) ^ > 

* 火への投人、加熱をしない。 一^ 

* くぎで刺したり、衝撃を与えたり、分辆*改造をしない。 W Ik 

* ©と©を金属などで接触させない。 た若居日 

* ネックレス、 ヘア ピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない。 \ / 

* 火のそばや炎天下など高温の場所で充電•使用•放置しない。 jvyr 

* チューブを絶巧にはがさない。 ぶィ 

発熱•発火•破裂の願になります。 




ご使用の前に 
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♦取り出した巧電式電池は乳幼おの手の届くところに置かない。 
誤って飲み込むと、体に悪影響を巧ぼします。万一、飲み込んだと 
思われるときは、すぐに医師にご相談ください。 


0 


♦製品を廃棄するとき拉外は絶巧に分解しない。 
火災•感電-けびの原因にな0ます。 


分解禁止 


♦充電式電池の液が漏れたとさは、素手で液をさわ! 5 ず、料下の処置をする。 
* 液び目に入ったとさは、失明の原因にな0ます。 

目をこすらずに、すぐにをれいな水で洗ったあと医師に 
ご相談 < ださい。 

* 液び体やを服についたとさは、皮膚の炎症やけびの原因にな0ます。 
きれいな水で十分洗い流したあと、医師にご相談ください。 


〇 


よくあるトラブル原因 



>ドライヤーやフアン ヒーター 
などで本体を乾燥しない。、 
部品の変形-故障の原因に 
な0ます。 


参局温場 P 斤 ii _ 放置しない。 
故障の原因にな0ます。 


♦本体はシンナー-ベンジン • 
アルコールなどでは み 

ふかない。 > 

故障や部品の割れ•変色 Jt 
などの原因になります。 - 


♦直射日光のあたる場所で 
放置しない。 

ブラシアタッチメント 
の3ムび努化し、故障 
の原因にな0ます。 



静。 



•湿気の少ないところに 
保管ずる。 心 

浴室などに放置すると 
本体内部で結露やサビび 
発生して故障の原因に \で 
な0ます。 ^ 

♦本体はお槽に入れたりしない。 

故障の原因にな0ます。 


•シャンプー-ヘアトニック（化粧品） 
使用後は必ず本体を水洗いずる。 
本体の変形-変色-塗装はびれの 
原因にな0ます。 

•お室用巧剤やヘアカラー剤 , 

などが付着した場合は直ちに し 
水洗いし、きれいに洗い流ず。 

故障や部品の割れ-変色 jCjS 
などの原因にな0ます。 




各部のなまス 



本体底面部 

ブラシアタッチメント 

ブラシ部 


ブラシ押さえ部 

〈ブラシアタッチメントを 
取りはずした状態〉 

動作軸 


〈ブラシアタッチメント背面部〉 

軸受部 
フック 

ブラシ押さえ部 

※ブラシアタッチメントの 
取りつけかた P 10 参照 

※ブラシアタッチメントの 
取 D はずしかた P 16 参照 

※プラシアタッチメントの寿命は約1年です。 
変お-破損の場合は交換してください。 





ボタン操作部 



日 FF / ON / SELECT ボタン 


モード表示ランプ （P 12参照) 
作動時は緑点灯 

充電表示ランプ 
充電中のみ赤点灯 
















お使いになる前に 


•頭皮エステの使用は、1曰]回（約4分）までび限度です。 

-過度なお手入れはかえって頭皮によくありません。 

•シャンプー時またはへアトこック（化粧品）塗布時に 
頭皮ケア目的に使用する。 

-髪の毛びか5みつくなど、トラブルの原因になります。 

.ヘアトニック（化粧品）の使用方法に従って頭巧に剤を塗巧し、頭皮エステをお 
使いください。 （ 髪に整髪料びついた状態で使用しないでください） 

•頭皮の状態は、体調によってち異なります。 

-頭皮の様テを見なび5ご使用ください。 

-発しん-発ホ-かゆみなど肌に何5かの異常を感じ5れたとをは、ご使用を中 
止し、医師に相談してください。 

•髪や頭皮にトラブルび生じたとさは 

•頭皮のトラブルはストレスや体質、内臓疾患、またはシャンプーなどのへアケ 
ア剤わ原因として考えられますので、医師に相談してくださし、。 

•髪は1曰已日〜！日0本程度抜けても生理的脱毛の範囲と言われていますので、 
頭皮エステを使用して髪び抜けてを異常ではございません。通常 ULL に髪び损 
けてしまった場合は、即時に使用を中止し、医師にご相談くださし、。 


ブラシアタッチメントの取りつけかた 


ブラシ押さえ部に指を 
かけ、動作軸 （4 か所) 
と卽受部を合わせる 


動作軸軸受部 



ブラシ押さえ部 


2カチッと音がするまではめ込む 

※ブラシアタッチメントのフック （ 4か巧)び掛かって 
いないと、本体は作動しません。 （P 日参照） 
※上手に取りつけ S れない場合は、固定部びブラシ 
アタッチメント本体か S はずれていないことを確認 
してください。 （P 17参照） 


つ、'/ク 固定部 



ご使用の前に 
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お知5せ 


初めてお使いのとさや半年料上使われなかったとを、充電開始数分間本体の充電ランプび 
点：0しないことびありますび、そのまま充電していただければ点灯します。 



器具用プラグをソケットに差し込む 

※ソケットに水滴びついている場合は、ふさ取ってくださし、。 

本体を置き台に置く 

※ブラシ部の変形の原因にな0ますので、 

必ず置さ台に置いて充電してください。 

アダプターをコンセントに差し込む 


巧電表示ランプを確認ずる 



※作動中に充電した場合、作動は終了し充電を開始します。 




約1時間で巧電完了 

* 充電完了後は充電表示ランプび消口します。 

* 電池の残量により、充電時間び短くなることがあ0ます。 

*満充電時には充電表示ランプび約已秒で消：0します。 

※充電完了後、 AC アダプター接続状態で OFF/ON/SELECT ボタンを押すと充電 
表示ランプが点灯し、約已砂後に消灯しまず。これは充電完了状態を表しています。 


与 巧電完了後、アダプターをコンセントか5巧き、 
^器具用プラグを本体か5巧く 

※約1時間充電：1曰]回約4分の使巧で約1週間 （7 回）使用可能。 

※充電推奨温度は1已む〜3日むです。推奨温度外では充電時間びのびたり 
(約3時間)、充電ランプび点滅し充電しない場合びあります。 

※充電中、テレビなどに雑音び入る場合は別のコンセントで充電してくださし、。 
※電池は U チウムイオン電池を使用しています。継ぎ足し充電をしても電池の 
性能を低下させることはあ0ません。 
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頭皮エステの基本的な使いかた 


※本体と A 巳アダプターとコンセントびつなびった状態では作動しません。 
※頭皮保護のため、巧しあてる力び強ずざると自動的に電源び切れるこ 
とびありまず。続けて使用ずるときは、 OFF / ON / SELECT ボタンを 
巧して < ださい。 

※使用推奨温度は已で〜40ででず。 。 


髪の毛を軽くずずざ洗いする 



0シヤンプーをつけて、 

一 手で髪全体を泡立てる 

% 本体を片手で持ち、 / 

^置さ台か5取る 

① 本体背面の [▲] マークを 
手前にしてください。 

©親指と人差し指で本体をはさみます。 


※本体全体を包み込むよラに 
握って < ださい。 

※シャンプー液や泡などで 
すべる場合は、手を洗っ 
てか5ご使用ください。 


\ OFF / ON / SELECT ボタンを押し 
^モードを選択する 

• OFF / ON / SELECT ボタンを巧すたびにモードび 
切0替わ0ます。 



[▲] マーク 






使いかた 
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※初めてお使いの場合は [ LOW ] モードで頭皮への 
彰響を確認しなびら、お使いください。 

※わ巧よいと感じるモードを還んでください。 


^ ブラシ部を頭皮にあてて 、^ V 

け頭皮エステを動かす ^ . 

•4 つの ブラシ部び頭巧にあたるよラに一^ fiy/Tki 一し 
軽く押しあてます。 / n/ I ^/氣■/-— 

※髮び密集している部分など、ブラシ巧端 U M ^ 

び頭团こ届きにくい場合は髮をかき分け、^ M ^ /^(A ^ 

少 U 強めに押 UST こ'使用ください。 \ /u / U 

頭皮エステの ノ/ \ / \ 

詳しい使いかた 一 P 1 4 

G 終わった5、 OFF / ON/SELECT 
U ボタンを押し、電源を切る 

※連続約4分間の使用後、自動的に停止します。ブっ /- ) \ 

7 シャンプーをミホい流す / 

• ※シャンプーを洗い流しにあとは、通甫のお手入れび可能です。 

(コンデ イシ ヨナー、トリートメント、 ヘア バックなど） 

ヘアトニック（化粧品） 塗 巧時にお使いの 場合 

参へアトニック（化粧品）の使用ちまに従って頭皮に剤を塗巧し、頭皮エステ 
をお使いください。（髪に整髪料びつし化状態で使用しないでください。） 

※万一、頭巧に異甫び現れた場合は、ずぐに使用を中止し専門の医師にご相談ください。 
※ヘアトニック(化粧品)使用をは必ず本体を水をいして < ださい。本体のを巧'変色'塗装はびれの原因にな0まず。 

r 頭部のなまえ I 





①前頭部 

左ちの耳前を結んだ線よ0前部分。 

幅は目尻の延長線のあた0 

③頭頂部 

左ちの耳前を結んだ線よ0後ろ部分。 

後ろは側頭の出ている骨の延長線内 

③側頭部 

側頭の出ている骨より下の部分で、 

左ちの耳の一番高いところを結んだ線より前部分 

④後頭部 

側頭の出ている骨の延長線よ0下の部分で、 

左ちの耳の一番高いところを結んだ線より後ろ部分 


使いかた 
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頭皮エステの詳しい使いかた 


■2 種類の基本動作 


図記号 i 動作 1 

• 

本体を約3秒間押しあてる 

—► 

押し上げなび5矢印の方向へ 
ゆっくりすべ5せる（約日巧間） 


約3秒間 
押しあてる 


ゆっくり（約已秒 
間）すべ日せる 



側頭部（ち） 


後頭部（ち） 




生え際〜頭頂部まで 
ゆっくり滑!5せる 
(約己秒間） 


生え際〜頭頂部まで 
ゆっくり滑！5せる 
(約5秒間） 



生え際に約3秒 
巧しあてる 
頭頂部までゆつ<り 
滑!5せる(約己秒間） 


シヤンプー時ワンポイントアドバイス 


かゆみを感じやすい部分 

はち(でっぱり部分)はかゆみを 

感じることび多い部分です 

③-③•⑩でしっかりと洗浄しましょう 



皮脂が多<出る部分 

頭頂部は皮脂び出やすい部分です 
①•⑩でしっかりと洗浄しましょう 




※本体 〔▲〕マークを 
矢印の方向に合わ 
せ、本体を動かし 
ます。 

-〔▲〕 マーク 


《4つのブラシ部の先端び頭皮にあたるよラに、 

軽く押しあててください。 （P13 参照） 

※顔にブラシ部びあた5ないよラにま意してください。 
※ち頭部に使用するとさはち手 
左頭部に使用するとをは左手で本体を持ちます。 
※髪び密集している部分など、ブラシ先端び頭皮に届 
をに<い場合は髪をかを分け、かし強めに押しあて 
ご使用ください。 


側頭部(も•耳周り） 


前頭部（生え際） 


が; 


左サイドち同様に 
⑨〜⑨をおこなつ 
て < ださい 




生无際〜後頭部まで 
ゆっくり滑5せる 
(約已秒間） 


♦部に約3秒間 
押しあてて、;欠の場所に 
移動する 


すすぎ残しの多い部分 

下の部分はすすぎ残しびをいため 
しっか0すすざまし よ ラ 

〇つむじ付近 〇耳の裏側 

〇襟足(ラなじ付近） 〇をみあげ 


八 [. 《）パん, 




V 、、 が 

•部に約3秒間 
押しあてて、;欠の場所に 
移動する 


使いかた 
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ブラシアタッチメントは分解しないでくださし、。 

正しく動作しなくなることびあります。 

固定部びはずれてしまった場合は、 P 17 をご確認ください。 



•熱湯は使用しないでください。 

•水洗いしてください。 C：x W 

♦取りにくい巧れは綿棒をお使いください。 ' 

^^水び飛び跳ねるおそれびあります。 ( , 

衣服などび城れないよラ十分ま意して<ださい。 U .{ 
※八ブラシなどでこす5ないでください。 

※洗い残しびある場合、白いあとびついた0、 し。 

ボタンびスムーズに作動しなかった0することび 乙^^ 

あ0ます。 

※変形の原因になりますので、ブラシ部を押しつけないでください。 
※浴室用洗剤は使わないで<ださい。 ^ 

水分を乾いた巧でふきとる cfT 


風通しの良い場所で乾かす / 

•本体とブラシアタッチメントは // (( 

はずした状態で乾燥させてください。// M E 
※湿ったままの状態で // sE 

長時間放置しないでください。 // 

臭いの原因になることびあ0ます。 b : _ 

※臭いびする場合、再度水洗いをしてください。 

※ソケットを十分に乾燥させてくださし、。 

※ブラシ部び上向さになるよラに乾燥させてください。 
※直射曰光のあたる場所では乾燥させないでください。 




※シャンプー•ヘアトニック（化粧品）使用後は必ず本体を水洗いずる。 
本体の変お-変色-塗装はびれの原因になりまず。 

本体か b ブフソアタツ 

チメントを取りはずす 


* ブラシ押さえ部に指をかけて、 
取りはずしまず。 


0本体とブラシアタッチメントに 
一 ついている髪の毛やちれをミホい流ず 


ブラシアタッチメント 

固定部 


使 

い 

終 

わ 


ら 


掃除のしかた 


お知5せ 
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保管のしかた が- 


ブラシアタッチ方ントを本体に取0つけるとさに固定部びはずれている場合は、固定部の 
巧超と穴の位置を合わせて、カチッと音びするまで固定部を指で押し、はめ込んでください。 




本体とブラシアタッチメントを 


取りつける 

♦取りつけかたの詳細は P10 を参照 

※本体とブラシアタッチ;>< ントは 
十分に乾燥してか5取りつけてください。 



本体を置き台に置く 

•ブラシ押さえ部 （ 4 か所）と置さ台の凹み部を合わせて 
置いて < ださい。 

•風通しのよいところに置いてください。 

※電源び OFF になっていることを確認してください。 

※置さ台は平5なところに置いてください。 

※直射曰光のあたる場所には置かないでください。 

※浴室、サウナなど高温場所、湿度の高い所には保管しない 
で < ださい。 

※ブラシ部を下向さに置さ台外に直接置かないでください。 
ブラシ部の変形の原因にな0ます。 
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長年ご使用の頭をエステの点検を！ 


お知 S せ 
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海がでのご使用について 


世界の電圧とプラグ 


《2アース付タイプち使えまず。 


1国/地域 

1電圧1 

プラグ 

曰本 

100 卜般家庭） 

A -2 

インド 

230/240/250 

C -2、 B -3、 目 F 

インドネシア 

127/220/230 

冉 -2、 C -2、 B -3 .BF 

シンガポール 

110/230 

B -3 、BF 

タイ 

220/240 

A -2、 C -2、 目 F 

大韓民国 

100/110/200/220 

A -2 X -2 .br 0 

台湾 

110/220 

A -2、 日 

中華人民共和国 

110/220 

A -2. C -2、 防が、日 

フイ1」ピン 

110/115/220/230/240 

A -2.02、 防巳 F 、 日 

ベトすム 

110/120/220/230 

A -2 X -2 

香港特別行政区 

200/220 

C -2、 B -3、 目 F 

マカオ特別行政区 

11己/127/22日 

A -2、 C -2、 目-3 

7レーシア 

240 

C -2、 B -3、 目 F 

アルゼンチン 

220/225 

C -2 .br 0 

プエルトリ〕 

120 

A -2 

プラジル 

127/220 

A -2 X -2 

メキシコ 

120/125/127 

A -2 

アラブ首長国連邦 

220/230/240 

C -2、 B -3、 目 F 

エジプ h " 

220 

C -2、 B -3、 目 F 

クウェ-卜 

240 

C -2、 B -3、 目 F 

トルコ 

220/230 

A -2 X -2 

南アフ IJ 力共和国 

220/230/240/250 

C -2、 B -3、 目 F 

モ□ッコ 

11己/127/220 

C -2 



お知5せ 


アジア 中南米 I 中ま•アフリカ 


19 




廃棄するとをのお願い 


• この製品に使用しておりまず1」チウムイオン電池は1」サイクル可能な貴重な 
資源でず。ご使用済み製品の廃棄に際しては1」チウムイオン電池を取り出し、 
充電式電池1」サイクル協力店へお持ちください。 - 

本製品の使用電池 をみ 

•名 称：円筒密閉型 U チウムイオン (Li-ion) 蓄電池 i 

•公称電圧： DC3.6V •数 量：1本 Li-ion 


電池の取り出しかた 


•この図は、製品を 廃棄するための図であり、修理用の 
図ではありません。 ご自分で分解した場合、防水機能び 
維持できず、故障ずる原因になりまず。 

»必ず本体から AC アダプターを取りはずして分解してください。 

»充電残量びある場合は、止まるまで電源を ON にして電池を使いをってくださ 
し、。 

»ドライバーを用い、なの手順で分解して<ださい。 


①〜⑦の手順で分解ずる 
® 電池を取り出ず 

•取り出した電池は、©台端テ 
をショートさせないよラに 
ま意してください。 





電池の寿命と交換 


>寿命： 約1週間に1回の充電で （ 1人で使用した場合）3年程度です。 

(ただし、イ呆証は1年） 

また、つ) レ充電してち使用回数び極端に少な<なった場合は寿命と考え 
られます。（電池寿命は使用•イ呆管などの状態によ D 大をく変化します。） 
>交換： 電ミ也の交換は、お買い上げの販売店または、バナソニック修理ご相談窓 
□にごホ目談ください。 

ご自分で行ラと防水機能び維持でをず故障の原因になります。 


お知5せ 
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修理を依頼される前に 


下記の点検と処置をお願いしまず。 

処置後なお異常がある場ち アダプターをコンセントか 5 抜いてお買い上げの販売 
店へご連絡ください。修理を依頼される場合は、保記書と、本体、 AC アダプターを 
販売店へご持参ください。（詳しくは P 22 参照） 


ブラシの回転が停止し、 
ラなり音がする。 


使用中にブラシの 
回乾が停止する。 


0FF/0N/SELECT 
ボタンを押してち 
_作動しない。_ 

充電表示が 
つかない/消える。 


充電してち 
数分しか使えない。 


ピピピッと 
音がする。 


考え5れる原因 


頭皮に強く押しあて 
すぎている。 


強<押しあてた際にブラシの回乾 
び止まりモーターのラなり音びし 
ます。あてる力を軽くしてご使用 
<ださい。 

巧しあてすざ防止機能び働いてい 
る可能性びあります。 

あてる力を軽くしてご使用ください。 


約4分間の使雨後、自動的に停止します。 
異常ではありません。 


充電切れ。 

充電されていない。 

本体と冉 C アダプターとコンセ 
ン S びつなびれている。 

満充電である。 

(巧電ランプび已砂で消な） 

アダプターび正しくコンセント 
に差し込まれていない。 

器具用プラグび本体の 

ソケットにしっかり差し込まれ 

ていない。 


電池の寿命。（約3年） 


AC アダプターで充電して<ださ 


本体から AC アダプターを 
はずし、お使いください。 


アダプターを正しくコンセントに 
差し込んでください。 

器具用プラグを本体の 

ソケットにしっかり差し込んでく 

ださい。 

販売店またはノ くナソニック修理ご 
相談窓□にご達絡 < ださい。 
(故障の原因となるため、お客様で 
は交換でをません） 


本体の電源び入っている状態で、プラシ部を取りつけた。 
異常ではありません。 


頭巧にこんな症状びおこった S 


ブラシがあたると ij 
頭皮がヒリヒリずる。 

頭皮にトラブルが1 
起こる。 * 


肌の状態び敏感になって 
いる。 

体調•ストレス-体質- 
内臓疾患など。 


肌の状態び；台るまでの間、 
使用しないで < ださい。 
(医師にご相談ください） 


お知5せ 
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保証とアフターサービス (よくお読みください） 

使いかた-お手入れ-修理などは 

■まず、お買い巧め先へご柏談ください 


▼お買い上げの際に記入されると便利です 


販売店名 




電話 （ 

) 

- 


お買い上げ日 

年 

月 

曰 


修理を依頼されるとをは 

r 修理を依頼される前に」 （ P 21) でご確認のあと、直らないときは、まず 
アダプターを抜いて、お買い上げ曰と下の内容をご連絡 < ださい。 


•製品名 

頭皮エステ 

参品番 

EH - HM 94 

参故障の状況 

できるだけ具体のに 


♦巧証期間中は、な証書の規定に従ってお買い上げの販売店び修理させてい 
ただきまずので、おそれ入りまずげ、製品にな証書を添えてご持参くださ 
し、。 

保証期間：お買い上げ曰から1年間（ただし、ブラシアタッチメントは 

消耗品ですので、な証期間内でち「有料」とさせていただをます) 

♦な証期間終了後は、診断をして修理でをる場合はご要望により修理させて 
いたださまず。 

※修理料金はなの内容で構成されています。 

診断-修理-調整-点検などの費用 
部品および補助材料代 
技術ちをが遣ずる費用 

※補修用性能部品の巧有期間 [ W 1 

当社は、この頭皮エステの補修用性能部品（製品の機能を維持するための 
部品）を、製造巧ち切り後5年な有しています。 


做枯料 I 
I 部品代 I 
性張料 I 


お知5せ 
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■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓□にご柏談くださし、 

ご使用の回線 （ IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数 
分で切れる場合びあります。 

♦使いかた-お手入れなどのご相談は… 

パナソニック お客様ご相談センター 受付讓5~日2。時 


iffii sX フリー 
S P 白ダイヤ J 


函0120 -878-365 

賴 み※携帯電話- PHS からちご利用になれます。 


•修理に関ずるご相談は . 

パナソニック 修理ご相談窓 □ 


フリー 

己 P ダイヤ化 


0120 -878-554 

※携帯電話 ■ PHS か百6ご利用になれまず。 


•上記電話ま号びご吊拥しすこだけなし、場をは、 
ちせ域の「修理ご相談窓田におかけください。 


【ご相談窓□におけるお客様の個人情巧のお取日巧いについて】 

ノ f ナ ソニッ ク株式会社および グループ 関係会社は、お客様の個人情報を ご 
相談対応や修理対応などに利用させていただを、ご相談内容は録音させて 
いただをます。また、折り返し電話をさせていただくとをのために発信ま 
号を通巧いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務 
等を委託する場合や正当な理由びある場合を除を、第=者に開示-提供い 
たしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただをました窓 
□にご連絡ください。 


お知5せ 
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巧 (0857)26-9695 鳥取市を長 2 日己-] 

巧 (0859)34-2129 米モ市米原 4 T 目 2-33 

巧 (0852 に 3-1 128 お江市平成町 182 番地 14 

巧 (0853)21-3133 出雲市渡橋町 41 巨 

0 (0855)22-6629 ミ兵田市下府町 327 -日 3 

巧 (086)242-6236 岡山市北区野田 3 了 目 2 日番 8 号 

巧 (082 に 95-501 1 広島市西区南観音 1 了目] 3 -已 

巧 (083)973-2720 山□市ル郡下郷 220-1 

巧 (087)874-3110 高松市国分寺町国分 3 己 9 番地吕 

巧 (088)624-0253 徳島市沖浜 2 T 目 36 

巧 (088)834-3142 高知市仲田町 2-1 6 

巧 (089)905-7544 愛媛県伊予郡抵部町 V 倉 7 已 -] 

巧 (092)593 ぶ002 春 曰 市春曰公園 3 了目 48 

巧 (0952)26-9151 佐賀市銅島町大字 ^ V 戸字 上 深町 3044 

S (095)830-1 658 長崎市東町 1919-1 

巧 (097)556-3815 大分 市软原 4 T 目 8-3 巳 

巧 (0985)63-1213 宮崎市本郷 北方 字草葉 2099 -2 

巧 (096)367-6067 熊 本 巿健軍 本町1 2-3 

巧の99に 50-5657 鹿児島市ち;夕郎 1 了目 5-33 

0(0997)53-5101 奄美市名瀬朝仁町] 1-2 

巧 (098)877-1 207 浦添巿城間 4 T 目23-]1 


所在地、電話番号はを更になることびありますので、ちちかじめご了承ください。 

最新の r 各地域の修理ご相談窓口」はホームぺージをご活用ください。 

http :// panasonlc . co . jp / cs / service / area.html 0511 


巧 (011)894-1 251 

札幌市厚別区厚別南 2 T 目 1 7-7 

巧の 166)22-3011 

旭川市 2 条通 1 目了目] 166 

巧 (0155)33-8477 

帯広市西 20 菜北 2 了目 23-3 

巧 (0138)48-6631 

函館巿西ち便日 89 番地 241 

(函館流通卸 センター 内） 

0(017)775-0326 

青森市大字ミ兵田字豊田 364 

巧 (01 8旧 68-7008 

が田巿外地 川 字ル谷地 3-1 

巧 (019)645-61 30 

盛岡市励 II 己 T 目]- 43 

0(022)387-1117 

仙台市宮城野区扇町 7-4- 18 

巧 (023)641-81 00 

山お巿平清水 1 T 目 1-7 已 

巧 (024)991 -9308 

郡山市亀田] T 目已 1-1 己 

巧 (028)689-2555 

宇都曽巿上戸祭 3 了目 3-1 9 

巧 {027)254-2075 

前橋巿箱田日 T 32 已 -] 

巧 (029)864-8756 

つくば市筑穂 3 T 目] 5-3 

巧 (048)728-8960 

桶川市赤堀 2 T 目 4-2 

巧 (043)208-6034 

千葉巿中央区末広己 了 目日-己 

巧 (03)5477-9700 

東京都世田谷区宜坂 2 T 目 26- 17 

巧 (055)222-5822 

甲府市宝 1 T 目 4- 13 

巧 (045)847-9720 

横お巿港南区曰野己 了 目 3-1 6 

巧 (025)286-01 80 

新漏市東区東明 1 了目 8-1 4 

巧 (076)280-6608 

金沢市玉鲜 2 T 目 266 番地 

巧 (076)424-2549 

富山巿根塚町 1 T 目 1-4 

S (0776)21-0622 

福井市問屋町 2 T 目 14 

巧 (0263)86-9209 

松本市寿化 7 T 目 3-1 1 

巧 (054)287-9000 

静岡巿駿ミ可区高松 2 了 目 24-24 

S (052)819-0225 

名古屋市瑞穂区塩入町 8-1 日 

巧 (058)278-6720 

岐阜市中鶴 4 T 目 42 

巧 {059)254-5520 

津市久居野村町字山巧 421 

S (077)582-5021 

守山市水保町] ] 66 番地の] 

0(075)646-2123 

京都市南区上鳥莉中河原 3 番地 

巧 (06)7730-8888 

大阪巿城ま 区 関目 2了 目]己-巳 

巧 (0743)59-2770 

大和郡山市筒井町 8 日日番地 

巧 (073)475-2984 

和歌山市中島 4 日日- 1 

巧 (078)796-31 40 

巧戸市須磨区弥栄台 3 了目] 3-4 


保証と アフターサービス (よくお読みください) 


■ 各地域の修理ご柏談窓 □ 

《電話ま号をよくお確かめの上、おかけください。 

•1 也区-時間帯によって、集中修理ご相談窓□に転ちさせてしすこだく場合びございます。 


中国地区 


四国地区 


九州地区 


沖縄地区 


北海道 

地区 


ま化地区 


首都團 
地区 


中部地区 


近畿地区 


取子江雲田山島口^島知媛岡賀崎分崎本島縄 
鳥米松出お岡広山香徳高愛福佐長大宮熊賊大沖 


幌川広館森田手城お島木馬城玉葉京梨^潟 W 山井野岡知阜重賀都阪良山庫 
化旭帯函青が岩宮山福お群 t 次埼千東山^新石富福長静愛岐 I 二滋京大奈禍兵 


お知5せ 
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会員ヴィト 「CLUB Panasonic 」 で r ご 愛届者き 録」 をしてくださし、 

巧 http://dub.panasonic:.jp/ 画 

※このサービスは WEB 限定のサービスです。 

m 


参使いかた-お手入れなどのご相談は… 


パナソニック総合お客様サボートサイト 


http://panasonic.co.Jp/cs/ 


I けソニック お客様ご相談センター受付諸 1^20陪 


奇 ii =X フリー 

巧百。 


ダイヤル 


函 0120 -878-365 

rmaa 西※携帯電話. PHS からをご利用になれます。 


音芦ガイダンスを短くずるには、案巧び聞こえた5電話機ポタンの 

「87」と「曰20巧」 を巧してください。 

(香号を巧してを案内び続く場合は、「乂」ポタンを巧してか5操作してください。 


■上記ま号ぴご利巧いただけない場合 IFAX フリーダイヤル 

06-6907-1 187 函01 20-878-236 

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open: 9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) 

※上記の內容は、予告な < 変更する場合びあります。ご了承ください。 


♦修理に関ずるご相談は' 


パナソニック修理ヴービスサイト 


http://club.panasonic.jp/repair/ 

インターネットでのご依頼ち巧能です。 


パナソニック修理ご相談窓 □ 


而马フリ 
% P 占ダイ 


函 0120 -878-554 

li. 占が!出 M ※携帯電話- PHS からをご利用になれます。 

上記電1§香号びご利用いただけない場合は、 

る地域の「修理ご相談窓口」におかけください。 


• 有料で宅配便による引取-配送サービスもまってお0まず。 0112 

ご使用の回線 （ IP 電話やひか0電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる 
場合びあります。 

本書の「巧証とアフターサービス」ちご覧ください。 


パナソニック株式会社 

ビューティ • U ビングビジネスユニット 

干 522 -批如滋賀県彦根巧岡町 33 番地 

© Panasonic Corporation z0i2 
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〈無料修理規定> 

1. 取撒説明書、本体貼がラベル等のミ主意書に従った使用状態で保証期間 
巧に故障した場合には、無料修理をさせていただきまず。 

(イ）無料修理をご依頼になる場合には、商品に取撒説明書から切り離し 
た本書をミ乖えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。 
(□) お買い上げの販完店に無料修理をご依頼にならない場合じは、お 
お < の修理ご相談窓□にご連絡 < ださい。 

2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近< 
の修理ご相談窓□にご巧談< ださい。 

3. ご贈醬品等で本保証書に記人の販売店で無料修理をお受けになれない 
場合には、おお< の修理ご相談窓□へご連絡< た‘ちい。 

4保証期間内でち次の場合には原則として有料にさせていただきまず。 
(イ）使用上の誤りあび不当な修理や改造による故障あび損傷 
(□) お買い上げ懐の取付場所の移設、輸送.落下などによる故障及び損傷 
(ノ、）火が、地震、水害、落雷、その他天が地変なび公害、塩害、ガス害（硫 
化ガスなど）、異常電圧などによる故障なび損傷 
(二） 車両、船舶等に措載された場合に生ずる故障及び損傷 
(ホ）一般家庭用切み(例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷 
(へ）本書のご添ががない場合 

( 卜）本書にお買い上げ年月日、お宮様を、販売店をの記入のない場合、 
あるいは字ちを書き替えられた場合 
(チ）持込修理の対象商品を直接修理窓□へ送付した場合の送料等はお 
宮様の負担となりまず。また、出張修理等を巧った場合じは、 

化張料はお客様の負担となりまず。 

己-本書は日本国内じおいてのみ有効でず。 

6. 本書は再発巧いたしませんので大切に保菅してください。 

7. お近<のご相談窓□は取撒説 B 月書の保証とアフターサービス欄をご善 
照ください。 

(ご相談窓□一覧表を同捆の場合） 

お近<のご相談窓□は同捆別紙の一覧表をご参照<ださい。 


修理メモ 


《お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料 
修理対応あびその體の安全点横ま動のために利用させていただ<場合 
がございますのでご了承くださし、。 

※この保証書は、本書に明示した期間、集件のもとにおいて無料修理を 
お約束ずるものでず。従ってこの保証書によって、保証書を発行して 
いる者（保証責任者）、あびそれ外の事業者に巧ずるお宮様の法律 
上の権利を制限ずるわのではありませんので、保証期商經過後の修理 
についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはおお<の修理ご 
相談窓□にお問い合わせください。 

ぶ保証期間経過權の修理や補修用性能部品の保有期商については取撒説 
明書の「保証とアフターサービス」をご覧くださし、。 

•》 This warranty is valid only in Japan . 
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勘 S エステ巧証書 

本書はお買い上げの曰か6下記期間中故障が発生した場合には 
本書裏面記載内容で無料修理を巧うことをお約束ずるものです。 
ご記人いただきました個人情報の利巧目的は本書裏面に記載し 
ておりまず。お客様の個人情報じ関ずるお問い台わせは、お買い 
上げの販売店(こご速絡ください。詳細は裏面をご参照ください。 


品 番 

EH - HM 94 

保証期間 

お買い上げ日か 6 1^胃 

(ただし、ブラシアタッチメントは隙く） 

i 胃い上げ日 

午 鬥 

曰 


お 

客 

様 

ご住 F 

お名! 

見本 


T 

様 

電話 （ ) — 

販 

売 

店 

住所 • 販売店名 

電話 （ ） — 


パナソこック株式会社 

ビューティ-リビングビジネスユニット 

干522-妨20滋賀県彦根市岡町33番地 TEL (0749)26-7890 


ご販売店様へ※巧欄は必ず記入してお渡しください。 


キ U 卜 U 線 




























